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  مقاطع المجالس الفقهية

  الموظف الذي يذهب إلى عمله ثم يرجع إلى المسجد للاعتكاف هل يكون معتكفاً؟

  محمد هشام طاهري


  
  نعم الموظف الذي يذهب الى عمله ثم يرجع الى المسجد هذا لا يسمى اعتكافا وانما يسمى رباطا. لان الاعتكاف اقله يوم وليلة اقل الاعتكاف يوم وليلة. على قول جمهور العلماء ان ان هذا لا يسمى اعتكاف عند الحنابلة يسمى اعتكاف
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  كاف لان الحنابلة رحمهم الله يرون ان اقل الاعتكاف ساعة. اقل الاعتكاف عندهم ساعة لكن آآ الذي عليه الجمهور ان اقل الاعتكاف هو يوم وليلة. الحنفي يقولون لا اعتكاف الا عشرة ايام. عرفت كيف؟ لكن هذا يسمى رباط
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  تسمى مجاورة هو على خير ان شاء الله. تفضل
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